88        .                                       I-  Die Gase.
Daher 1st der Druckabfall
2,80 — 2,55 == 0,25 kg/qcm.
4. Im Verdichtungsraum der Gasmaschinenzylinder befindet sich beim Beginn des Saughubes ein heifier Abgasrest vom vorhergehenden Arbeitsspiel, der sich beim Ansaugen mit dem frischen Gemenge vermischt und dessen Temperatur und Menge beeinflufit.
Der Verdichtungsraum enthalte Ve obm Abgasreste von trQ und pr at; der Hubraum sei Vh cbm. Die Temperatur des Gemenges vor dem Eintritt in den Saugraum sei ttt> sein Druck pa. Wenn nun der Druck im Zylinder am Ende des Saughubes p ist, wie groB ist dann die Endtemperatur t und die angesaugte Gasmenge Va im Aufienzustand pa, ffl?
Fur die Driicke und Raume gilt ohne Riicksicht auf die Temperaturen nach Gl. 2
Bei der Einstromung, die durch Drosselung vom AuBendruck pa auf den Innendrucjk er-\jift) f olgt, anderfc sich namlich (nach Abschn. 58) das Produkt paVa aus Druck und Volumen nicht. 'u            Es folgt
Fig. 19.                                 Ya = f- (Vh + V} — -r V
In dem besonderen Falle, wenn pr=.pa = p ist, wird hieraus
d. h.   das   angesaugte    Volumen   ist    gleich    dem    Hubvolumen, gleichgiiltig wie hoch die Temperatur der Abgasreste ist. • Die Mischungstemperatur ist
.                      .
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Es seiz.B.7d = 0,27A, pr==l,05at, *r = = 0,95 at.
Dann wird
-
8S4abB      t
«=
==(1 + 0,2) -M- 0,2 = 0,912 (Lieferungsgrad).
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Es ist bemerkenswert, daB die Liefermenge Va durch die Temperatur der Ruckstande gar nicht beeinflufit wird; die einstromende Luft dehnt sioh eben bei der Vermisohung um soviel aus, als die Ruckstande sich zusammen-ziehen. In Wirklichkeit findet allerdings eine zusatzliche Erwarmung der eia-stromenden Luft an den Wandungen statt, wodurch der Liefergrad verminderfc und die Endtemperatur uber das wie oben berechenbare MaB erhoht wird.mpf, wenn er ein Volumen gleich dem 0,75fachen des Niederdruckzylinders besitzt?
